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RESUMEN 

El proposito de este estudio es evaluar la experiencia de la implantacion del Proyecto Socio Integrador en el 
Programa Nacional de Formacion en Electricidad (PNFE), creado en la Mision Alma Mater del MPPEU. El 
mismo se genero para la creacion de las Universidades Politecnicas Territoriales. Lo que se busca es romper 
con las formas tradicionales de (re)produccion y generacion de conocimiento en nuestras universidades. Existe 
un fuerte consenso respecto a la necesidad de abrir nuevas experiencias y orientaciones en torno a la 
concepcion, estrategias, herramientas y desarrollo de lo que hasta ahora se conoce en Alma Mater como 
"Proyecto Socio integrador" que apunte hacia la construccion de una universidad con pertinencia social. El 
metodo aplicado para este estudio es Investigation Action con modalidad Diseno de Campo de Tipo 
Descriptivo y su implementation se ejecuto en 15 Institutos y Colegios Universitarios. Los resultados arrojaron 
en cada IUT, en los trayectos I y II un promedio de 50 proyectos en las comunidades, en los trayectos III y IV, 
un promedio de 20 proyectos en comunidades, empresas publicas y privadas, en instituciones y organismos del 
Estado, permitiendo cambios de habitos en el uso racional de la energia, mejorando la Eficiencia Energetica. 

Palabras claves: Proyecto, Formacion, Comunidad 



Project Partner Integrator in the National Programme of Fraining in 

Electricity (PNFE) 
Territorial Polytechnical Universities in Venezuela 

Abstract 

The purpose of this study is to assess the experience of the implementation of the Project Partner Integrator in 
the National Programme of Fraining in Electricity (PNFE), established in the mission Alma Mater of the MPPEU. 
It was generated for the creation of the Territorial Polytechnical Universities. You are looking for is breaking with 
the traditional forms of (re) production and generation of knowledge in our universities. There is a strong 
consensus on the need to open new experiences and guidelines on the design, strategies, tools and 
development of what is known in Alma Mater as "Project Partner Integrator" that point towards the 
construction of a University with social relevance. The method applied to this study is research action mode type 
descriptive field design and implementation was carried out in 15 colleges and university colleges. The results 
showed in each IUT on tours I and II an average of 50 projects in communities; in the III and IV routes, an 
average of 20 projects in communities, public and private institutions and agencies of the State companies, 
allowing changes of habits in the rational administration of energy, improving the efficiency energy. 

Key words: Project, Learning, Community 
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Introduccion 

Actualmente, el mundo se encuentra inmerso en un proceso de cambio, donde el 
conocimiento, el desarrollo de la ciencia y la tecnologia avanzan a ritmos acelerados, 
generando nuevas demandas en las concepciones y formas de socialization, incluyendo la 
dinamica educativa, enfrentada al reto de la globalization, la cual plantea la idea de una 
economia integral profundamente arraigada en ciertos circulos polfticos, economicos y en los 
medios de comunicacion privados de todo el mundo, convirtiendose en un espejismo 
esperanzador. 

En funcion de lo anteriormente expuesto, Beltran (2008), citado en el Documento 
Constituyente de Universidad Politecnica (2008), senala que: "Se esta gestando una 
revolution de modelos academicos, pasando de un modelo de universidad centrado en la 
docencia a un modelo de universidad centrado en el aprendizaje de la persona, bajo los 
preceptos de una education a lo largo de toda la vida. Ello exige nuevas formas de concebir 
las funciones sustantivas de docencia, investigation y extension, en interaction permanente 
para que influyan en los procesos de aprendizaje, lo que a su vez incide tambien en las 
tareas adjetivas y de gestion. (s/n/p)." 

Esta realidad en Venezuela, conlleva a tomar decisiones para la realizacion de cambios 
profundos en el Sistema de Educacion Universitaria, hacia el logro de adaptacion a las 
nuevas tendencias educativas, orientadas al desarrollo de una educacion mas adecuada a 
las condiciones sociales, educativas y culturales de toda la poblacion, y con calidad dentro 
una concepcion social humanista, tecnico-cientifica e integral que le permita estar a la par 
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con las exigencias relativas a las capacidades de ciudadanos y ciudadanas para transformar 
la sociedad. 



Para responder a esta situation, el Gobierno National propuso su Proyecto Politico de 
Pais, expresado en la Constitution de la Republica Bolivariana de Venezuela, en las leyes, 
normativas y misiones, asi como programas sociales, dirigidos a combatir la pobreza, la 
miseria e injusticia social, en otras palabras, a saldar la historica e incuantificable deuda 
social del Estado con la poblacion venezolana. 



A este respecto, una de las misiones a los cuales nos referiremos en esta investigation, 
es la Mision Alma Mater, en donde fueron creados los Programas Nacionales de Formation 
(PNF), asumidos como espacios de aprendizaje individual que se generan en colectivo y que 
se concretan en la posibilidad de transformation conjunta del entorno. 

En otro orden de ideas, existe un fuerte consenso respecto a la necesidad de abrir 
nuevas experiencias y nuevas orientaciones en torno a la conception, estrategias, 
herramientas y desarrollo de lo que hasta ahora se conoce en Alma Mater como "Proyecto 
Socio tecnologico'VProyecto Socio integrador". Opiniones como "hay que superar la vision 
parcelada de los proyectos de nuestros estudiantes"; "debemos erradicar el positivismo que 
se expresa en los proyectos de nuestras casas de estudios"; "el sesgo y la fragmentation de 
muchos estudiantes y profesores que elaboran proyectos reproduce la estructura del 
capitalismo academico". Estas y otras expresiones afines, generan un desaffo 
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epistemologico, teorico y metodologico que apunta hacia la construction de lo deseado por la 
mayoria de los venezolanos y venezolanas: una universidad con pertinencia social. 

Ante esta situation planteada, surgio la necesidad de realizar esta investigation con el 
proposito de analizar los resultados de la experiencia en la implantation de la unidad 
curricular Proyecto Socio-lntegrador del Programa National de Formation en Electricidad 
(PNFE) en los Institutos y Colegios Universitarios de Venezuela, permitiendo cambios de 
habitos en el uso rational de la energfa, mejorando la Eficiencia Energetica, orientandole un 
enfoque curricular de cambio para su transformacion en Universidades Politecnicas 
Territoriales. 

Proyecto socio-integrador (PSI) 

Es un eje integrador que organiza la practica profesional, la investigation y la 
integration de saberes con la comunidad.Es una estrategia metodologica que parte de 
necesidades e intereses de las comunidades, permitiendo la construction de un aprendizaje 
significativo e integrador a partir de actividades didacticas 

A este respecto Tobon (2005), lo define como un plan de trabajo integrado cuyo objetivo 
es realizar un conjunto de acciones enmarcadas en la vida real que integra a los actores del 
proceso educativo para ejecutar el mismo. Por tal sentido, este debe ser flexible, dinamico y 
pertinente con el desarrollo endogeno, local, regional, y national. Por consiguiente, el trabajo 
por proyecto transciende los principios de la pedagogia activa, ya que, no se trata solo de 
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hacer y de resolver problemas, sino tambien de comprender el contexto y generar nuevos 
saberes. (Documento Constituyente de Universidad Politecnica ,2008: 98) 

Objetivos del PSI 

Integrar los contenidos de las diferentes areas que conforman el curriculo. 

• Desarrollar el interes investigativo del participante 

• Dar respuestas a diferentes problemas del entorno del participante 

• Educar para la vida, formando personas que formulen proyectos, que tomen 
decisiones y solucionen problemas a traves de argumentaciones correctas que 
sustenten sus opiniones 

Ubicacion del PSI en la malla curricular del PNFE 

La unidad curricular del PSI esta ubicada como un eje de integration vertical a lo largo 
de todo el Programa de Formation en Electricidad, distribuida en todos los trayectos por fase 
trimestral y enmarcada en el Proyecto Macro de la Problematica Nacional: EFICIENCIA 
ENERGETICA 

Al respecto, wikipedia (2008), define la eficiencia energetica, como un conjunto de 
acciones que permiten optimizar la relacion entre la cantidad de energia consumida y los 
productos y servicios finales obtenidos, lo cual se logra a traves de la implementacion de 
diversas medidas : inversiones a nivel tecnologico, de gestion y de habitos culturales en la 
comunidad. 
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Proyectos asociados al PNFE 

Los proyectos, tal como se caracteriza en la Estructura Curricular, representan una 
estrategia de formation centrada en la solution de los problemas socio-comunitarios, 
atendiendo a la gran variedad de situaciones que permite el abordaje academico con una 
profunda articulation entre la docencia, la investigation y la vinculacion social (PNFE, 
2008). 

Los proyectos se ejecutaron por parte de los participantes y estan estructurados en 
fases asociadas al desarrollo de los mismos bajo la figura de Ingenieria Basica y Conceptual, 
de este modo se tiene el proposito de cada trayecto: 



Trayecto LDIAGNOSTICO TECNICO,SOCIAL, ECONOMICO Y POLITICO 

Trayecto II: DESARROLLO TECNICO Y TECNOLOGICO 

Trayecto III: EVALUACION DE IMPACTO TECNOLOGICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

Trayecto IV: GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA 
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Lineas de investigacion asociadas al PNFE 

Comprende aquellos estudios que describan la realidad local, municipal, estadal, 
regional, nacional, asi como la caracterizacion, cualitativa y cuantitativa, de las relaciones 
sociedad - recursos disponibles, a los fines de satisfacer las necesidades reales y sentidas, 
a traves de las diferentes formas asociativas que se traducen en relaciones economico 
social, participation popular, cooperation de redes, nuevas formas de planificacion, 
integration, manejo de recursos, entre otras (PNFE, 2008). 




C/VtVlPO DE INVE5TIGACI 
CIENCIA Y TECNOLOGI 



Area de investigacion 

ELtCTRICIDAD 



LflMEA DE 

lf\l VfSTIGAtl 
GEMERACldN^ TftAI 
CJjSTRIfiUClON. AUTO 
CONTROL V EFIC 
ENERGETIC 



PROGRAMA 
PNFE 



PROVECTO: 

PBOVECTO SOCI 
NTEGRADOR 




Figura 1 Esquema general de las lineas de investigacion 
Fuente: PNFE (2008) 
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A este respecto, en la figura 1 se representa un esquema basico para la ubicacion de 
los proyectos en un caracter general, discriminados por areas y por lineas de investigation. 



Esquema general del modelo del PSI 

La unidad curricular del Proyecto Socio-lntegrador se imparte mediante el modelo de 
integracion curricular, en donde todas las unidades curriculares del trayecto en curso, se 
vinculan directa o indirectamente con la fase del PSI correspondiente, fortaleciendolo y 
dandole un valor agregado al mismo. 

Al respecto, se puede observar en la Figura 2, una description del modelo de PSI, que 
se aplico en la 1era fase del trayecto I, bajo el proyecto macro: Eficiencia Energetica, bajo el 
proposito: Diagnostico Tecnico, Social, Economico y Politico, donde el grupo de 
participantes que integran el ambiente de saberes, es organizado en equipos de trabajo de 
acuerdo al numero de unidades curriculares del trayecto en curso. En este caso la 
administration academica del PSI, esta a cargo de un docente facilitador, y la tutoria y 
acompanamiento de cada equipo de trabajo, esta a cargo de los docentes de las unidades 
curriculares del trimestre en cuestion. Estos docentes conforman el Consejo de Integracion 
Curricular y Vinculacion Social del PSI del trimestre en curso. 

Por otra parte en esta fase del modelo del PSI, se indica la vinculacion del mismo con 
la comunidad a traves del contexto, el cual abarca el Sistema Electrico del Hogar. Para las 
fases II y III del trayecto I, el contexto abarca hasta el Sistema Electrico de la Comunidad y el 
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Sistema Electrico de los servicios Basicos (Escuelas, Iglesias, Mercados, Centros de Salud, 
Areas Deportivas, Plazas entre otros). 

Para el trayecto II, el contexto del PSI se mantiene la misma estrategia del trayecto I, 
abarcando el sistema electrico de distribution que alimenta a la comunidad y el proposito 
esta dirigido al Desarrollo Tecnico y Tecnologico. 



MPPEU 

PROGRAMA NACIONAL DE 

FORMACION EN ELECTRICIDAD 

PNFE 



PROBLEMATICANACIONAL: 
EFICIENCIAENERGETICA 
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PROPOSITO: DIAGNOSTICO TECNICO, 
SOCIAL, ECONOMICO Y POLITICO 







1NF0RME DIAGNOSTICO: 

1. -SITU AC ION ACTUAL 

2.-T0MA DE DATOS E INFORMACION 

3.-ANALISIS DE DATOS 

4.-RESULTADOS 

S.-PROPUESTA ADECUACION 


EL GRUPO DE PARTI CIPANTES EH EL 
PROYECTO ASIGNADO, PRESENTARA UN 
IHFORME CON LOS RESULTADOS Y LA 
PROPUESTA DE ADECUACION DEL SISTEMA 
ELECTRICO . EL CUAL FORHARA PARTE DEL 
HISTORIAL DEL PROYECTO REGISTRADO EN 
ON PORTAFOLIO 



ESTRATEGIAS: 

El docente Lider y Guia del 
Proyecto Socio Integrador, 
coordina cada seis (6) 
semanas el Consejo de 
Integracidn Curricular y 
Vinculadon Social Operativa 
(CICVSO) 

OBJETIVO: Diagnosticar la 
operatividad del sistema 
electrico de la comunidad 
mediants el reconocimiento 
de los componentes de la 
instalacion electrica: red 
secundaria. acometida, 

drcuitos, cargas 

(electrodomesticos, 
bombillos. entre otros) 
facturacidn y con sumo, 
proponiendo una 

adecuacion prelirninar del 
sistema, bajo la apiicacion 
de normas de seguridad y 
regl amen tac ion del Codigo 
Electrico Naci on al(CEN) 



Figura 2 Esquema general del modelo de Proyecto Socio-lntegrador para el trayecto I 



Fuente: PNFE (2008) 
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De igual forma, en la figura 3 se describe el modelo del PSI, que se aplico en la "Ira 
fase del trayecto III, bajo el proyecto macro: Eficiencia Energetica, y el proposito: 
Evaluacion de Impacto Tecnologico, Social y Ambiental, en donde el grupo de 
participantes que integran el ambiente de saberes, es organizado en equipos de trabajo, de 
acuerdo al numero de participantes por proyecto, el cual dependera de la empresa u 
organismo donde se desempenen laboralmente. 

Por otra parte en esta fase del modelo del PSI, se indica la vinculacion del mismo con 
la comunidad a traves del contexto, el cual abarca el Sistema Electrico de Potencia y/o de 
Instrumentation y Control, vinculado con la comunidad donde se desempene laboralmente el 
participante. Para las fases II y III del trayecto III, el contexto del PSI se mantiene identico. 

Para el trayecto IV, el contexto del PSI se mantiene la misma estrategia del trayecto III, 
y el proposito esta dirigido a la Gestion e Innovacion Tecnologica. 
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INFORME DIAGNOSTICO: 

1.- OB JE 10 DE E STUDIO 
2.-OBJETIVOS 
3.-EXPOSICIOII DE MO TWOS 
A- f* TO COS DE REGISTRO V 

AIIALISISDEDATOS 
5.. All Al ISIS DE RESULT AD OS 
6.-COIICLUS.V 
RECOMIIDACIONES 
7.. RE FEREIICIAS BIBLIOGRAf ICA 




PROBLEMATICA NACIONAL: 
EFICIENCIA ENERGETICA 



rPROPOSITO: EVALUACION DEL IMPACTO 
TECNOLOGICO. SOCIAL Y AMBIENTAL 



EL GRUPO DE PARTICIPATES EN EL PROYECTO 
ASIGNADO, PRESENTARA UN INFORME CON LOS 
RESULTADOS Y LA PROPUESTA E ADECUACION 
DELSISTEMAELECTRICO ODE 1NST.Y CONTROL 
. EL CUAL FORMARA PARTE DEL HISTORIAL DEL 
PROYECTO REGISTRADO EN UN PORTAFOLIO 



ESTRATEGIAS: 

El docente Lider y Ouia del Proyedo 
Socio Integrator, coordina cad a seis (€) 
semen as el Conseco de Integration 
Curricula- y VincUactfn Socisl Operative 
(CICU&Ol 

OBJET1VO DiagnosHcw las 

condidones rfacas y la operatrwd ad dd 
3i sterna Eiectrico o de instrumentation y 
Control, mediante el reconoci mi ento y d 
levantam i en/to de las caracterfsticas 
i#cnica$ d« lot componentes de la 
in stalacionc banco de tren sform acion , 
alimentador de distribudon (conductor, 
cortacerriante, pararrayos, 

section adores, section alizadores, 

reconectadtores. entre clras) slutnbrado 
publico, acorn eEid as, circuitos, cartas 
(jnotores, iuminacion y toma conientes, 
entre ctre-si, esquemae de protection y 
medicion „ sistemas de insfrumentacion y 
control , facturacion y consume ; asi como 
ia evaluation del itnpacto tecnoluo,ico, 
so del y ambientd, bejo la aplicadon de 
Mormas de Seg urid ad . , Reglamentacson 
del Ccdlao Electrics hJacianal (CEN) , 
Normas de construcdon de la Empress 
del suminjstro y Normas Madonales e 
Internacionales 



Figura 3 Esquema general del modelo de Proyecto Socio-lntegrador para el trayecto I 



Fuente: PNFE (2008) 



Analisis de resultados de la implantacion del PSI 



En la 1era fase del trayecto I, la ejecucion del PSI se realizo de acuerdo a la 
planificacion trimestral distribuida en doce semanas, con orientacion tecnica y un taller 
integrado de Metodos Basicos de Investigation Operativa y Redaction de Informes Tecnicos. 
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Segun el contexto del PSI del trayecto I el titulo del proyecto se formulo como: 
Reconocimiento del Sistema Electrico de la Comunidad, Abarcando una Vivienda 
Unifamiliar, el grupo de viviendas que el Sistema Electrico de la Comunidad y el Sistema 
Electrico de los servicios Basicos (Escuelas, Iglesias, Mercados, Centros de Salud, Areas 
Deportivas, Plazas entre otros), considerando todos los aspectos relativos al proyecto 
macro: Eficiencia Energetica. Todos los equipos de trabajo realizaron la selection, 
inspection e identification de los elementos que conforman el Sistema Electrico en la 
comunidad donde residen los participantes del mismo. En el cuadro 1, se indican los 
resultados promedios al inicio del trayecto I en la ejecucion de este PSI. 



N Q partic./sec. 


N Q Equip./sec 


N Q secciones 


Total N Q Proy.s 


TotalN Q Parties 


30 


5 


15 


75 


450 



Cuadro 1 Resultados de la ejecucion del PSI en el trayecto I, lUTValencia 



Fuente: Rodriguez (2009) 



En la 1ra fase del trayecto III, la ejecucion del PSI, se realizo de acuerdo a la 
planificacion trimestral distribuida en doce semanas, con orientation tecnica y con un taller 
integrado de Aplicacion del Matlab en Circuitos Electricos. 

La ejecucion de cada proyecto se realizo de acuerdo a las necesidades perentorias de 
la comunidad donde se desempenan laboralmente los participantes que forman parte del 
equipo de trabajo y tomando en cuenta las lineas de investigacion. En los cuadros 2 y 3 del 
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anexo, se indican los resultados de la ejecucion de este PSI, en dos secciones de 35 
participantes c/u. con un promedio de 20 proyectos en ejecucion. 

Metodologia y evaluacion del psi 

Para el control del PSI, se utilizaron los modelos descritos en las figuras 2 y 3, 
correspondientes a la 1era fase de los trayectos I y III. Asi mismo, el metodo empleado para 
la evaluacion de esta investigacion es Investigacion Accion con modalidad Diseno de Campo 
de tipo Descriptivo 

La estrategia de evaluacion utilizada para el PSI, esta sustentada, por una parte en lo 
cualitativo, referido a la responsabilidad, participation asertiva y la calidad de la presentation 
de cada proyecto, y por la otra parte, en lo cuantitativo, referido al contenido especifico de la 
fase del PSI. 

Conclusiones 

El PSI permite realizar una adecuacion con computos presupuestarios del Sistema 
Electrico de la Comunidad (Viviendas unifamiliares, barrios, urbanizaciones e instalaciones 
de servicios basicos como Escuelas, mercados centros de salud entre otros), segun las 
modificaciones, cambios y/o sustituciones de los elementos que la conforman asi como 
tambien, los cambios de habitos y costumbres que sean pertinentes para mejorar la 
Eficiencia Energetica. 
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Por otro lado, el PSI permite sensibilizar al participante sobre la necesidad de adquirir 
habitos y costumbres para el uso racional de la energia, tal que la inversiones que realiza el 
estado sean utilizadas eficientemente, disminuyendo el impacto sobre los presupuestos. Esta 
mision tambien permite que el participante se convierta en un predicador de la formacion 
ciudadana en el uso racional de la energia. 

En general, estos resultados en la implantacion del PSI, fortalecen el proceso de 
aprendizaje de los PNF, constituyendose en un espacio de reconocimiento del entorno de 
convivencia comunitaria del participante y los necesarios procesos de reflexion critica y de 
transformation de la misma, al nutrir con sus logros, los posibles entornos laborales de su 
comunidad. Esta experiencia del PNFE, orienta un enfoque curricular de cambio hacia la 
Universidad Politecnica. 
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